PHARES ET APPAREILS D'ECLAIRAGE.

XXIII (A), construction, le projet de pliare pour Belle-He pre"sente" par M. i'lnge"-
nieur en chef du Morbihan, et de chercher les moyens d'en diminuer
la defense. Nous avons I'honneur de meltre sous les yeux de la Com-
mission le croquis d'un nouveau projet plus e"conomique, que nous
avons soumis aM. Sganzin, inspecteur ge'ne'ralM. Nous aliens exposer
avec quelque detail les modifications apporte'es par le nouveau projet
et les avantages qui en re"sultent.

Des le premier abord, il nous a paru que le soubassement on
pie"destal sur lequel repose la colonne, dans le projet pre'sente' par
M. Luczot, offre un massif de ma^onnerie plus considerable qu'il n'est
ne"cessaire pour la solidite" de FMince et le logement des gardiens.

Aux phares d'Eddystone et de Bell-Rock, entoure's par la mer, la
tour senle, qui est moins elevee, suffit pour loger les gardiens et leurs
appro visionnements.

Nous avons du toutefois prevoir ]e cas ou Ton adopterait l'6clairage
au gaz d'hurle pour le phare de Belle-He, et chercher le moyen d'e'ta-
blir un appareil distillatoire avec ses deux gazometres. Mais nous avons
reconnu qu'il serait tres-difficile de manager 1'emplacement ne"cessaire
dans le soubassement du premier projet, malgre* ses grandes dimen-
sions, comme on peut le voir par les deux cercles trace's au crayon,
qui indiquent la section horizontal de ces gazometres W. Augmenter
encore la largeur du soubassement serait un rnoyen trop dispendieux.
II sera plus 4conomique et plus prudent en meine temps de placer
les gazometres sous un hangar construit aupres de 1'e'difice. Pour
prevenir les explosions qui pourraient 6tre occasionn^es par les fuites
accidentelles d'un gazometre, il est essentiel que le gaz qui s'ecliappe
ne puisse pas s'accumuler dans le haut de la piece oti cet.appareil. est

{1) Ges traits an crayon, qui &aieot res-       M. I'mgdnieiir en chef'du Morbihan, dans

tds sur ]e dessin, mais dont il n'dtait point       son rapport du 8 novembre 182/1, et il

fait mention dans ie premier rapport de la       dtait difficile en effet qu'il put deviner leur

Commission, ont <?M mal interprets par       objet.

(a} Voyez la planche XV,onne extdrieure est
